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Die Leistung ist
Daher wird         N = C
=           ---         --
n cos (q> — <pn) cos <pn
Oder                                                N==CaRn-   ..'...   .(71)
n
Damit der Ausschlag der Leistung genau proportional ist, muB tg<pn verschwindend klein sein, dies wird durch groBe Vorschalt-widerstande Rn erreicht.
Die gemessene Leistung bedarf einer weiteren Korrektur, je nachdem die Spannungsspule an die Klemmen der Belastung oder an die Klemmen der Stromquelle geschaltet ist (s. Fig. 42 a und b).
Wird die dem Stromverbraucher zugefiihrte Leistung gemessen, so ist bei der Schaltung Fig. 42 a von der gemessenen Leistung
P2 der Verlust  in  der Spannungsspule  —   zu   subtrahieren,   und   bei
R
Fig. 42 b der Verlust in der Stromspule
Fig. 42 a.                         .                       Fig. 42 b.
Wird die Leistung des Generators gemesseiij so sind die ent-sprechenden Betrage zu addieren.
Die Genauigkeit erfordert, daB die Schaltung gewahlt wird, bei der die Korrektur am kleinsten ist.
Bei groBer Spannung und kleinem Strom ist die Korrektur fur die Stromspule meist kleiner und Schaltung Abb. 42 b zu wahlen, bei klqiner Spannung und groBem Strom ist die Korrektur fur die Spannungsspule meist kleiner und dann die Schaltung Abb. 42 a vorzuziehen.is liegt. Der NebenschluBstrom fn hangt von der Spannung ab, und das mittlere Drehmoment ist proportional dem Mittelwert Jf (ii ). Der Ausschlag a ist dem Drehmoment proportional. Ist 0 die Kon-stante des Instruments, so ist Ca = M (ii \
